E 


Władysław Wołodkowicz 


przeżywszy lat 50, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia I Maja 1889 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 1 przy ulicy Pawiej do kościoła św. Barbary na- 

stąpi w Sobotę dnia 4-go b. m. o godzinie 10 zrana, a ztamtąd po Mszy św. na miejsce 

wiecznego spoczynku. Strapiona rodzina zaprasza Przyjaciół i pobożną Publiczność na 
ten smutny obrzęd. 


